KUZEY 


YANGIN 

MERDİVENİ 



%r 


KORİDOR 


ENGELLİ ÖĞRENCİ 
ODASI 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


II 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


K 

O 

R 

İ 

D 

O 

R 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


[I 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


[I 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


I 


ENGELLİ ÖĞRENCİ 
ODASI 


D 


K 

O 

R 

İ 

D 

O 

R 


MESCID 


KORİDOR 


YANGIN 

MERDİVENİ 


MESCİD 


BELLETİCİ 

ODASI 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


ÖĞRENCİ 

ODASI 



ÖĞRENCİ 

ODASI 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


ÖĞRENCİ 

ODASI 


ETÜT 

ODASI 


BELLETİCİ 
ODASI 



GÜNEY 


TAŞOVA Ş.B.Ö. ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONU 

1. KAT PLANI 































































